— 539 — 


i83/j. F. ajjinis Gray mss. , Soukuui, V. Z. S. L. , p. iu 5 . 

1835-6C). F. peruviuna Lk., d’Ûubignï, Voy. Amer, mer., Moll., p. ^17^1. 
18A9. F. peruviana Lk. ,Refak, Conch. Ic., VI, Fissur., pi. V, fig. ali 
i 8 <) 3 . F. peruviana Lk., Hidalgo, Cal. GasL, Obr. Malac 111 , p. 38 fi. 

Ànlofagasla : 1 ind. 

(A suivre.) 


F PO y G ES CALCAIRES RECUEILLIES PAR LE FRANÇAIS I) A SS L* A ST A RCTIOVE 

( Expédition du I ) 1 Charcot ), 
par AI. E. Topsknt, 

CHARGÉ DE COURS A LA FACULTE DES SCIENCES DE CaEN. 

Leucosolenia Lucasi Dendy. 

Un petit échantillon blanc rosé, attaché à la base d’n ne Demlrilla arctiva 
et composé seulement de quelques lubes assez grêles, lâchement anasto- 
mosés entre eux. 

Possédant comme Leucosolenia complicala (Montagu) des triactines à 
actine impaire plus longue que les autres, L. Lucasi s’en distingue parla 
possession d’une seule sorte de diactines. 

La spiculation du spécimen recueilli par le Français ne diffère de celle 
du type, de Port Phillip Heads (1) , que par la taille un peu plus forte de ses 
polyactines, un peu plus faible de ses diactines. 

Les triactines , sagittales, ont des actines pointues, dont l’impaire, 
droite, plus longue, est souvent plus grêle que les autres, qui sont légère- 
ment arquées, et mesurant, par exemple, sur un beau spiculé, o millim. 1 b 
de longueur sur o millim. 007 d’épaisseur à la base, au lieu de 0 millim. 1 1 
à 0 millim. 12 sur o millim. 01. De petites triactines éparses montrent 
que l’inégalité est d’autant plus grande que le spiculé est plus jeune; en 
outre, elles apprennent que les actines paires, qui sont les plus courtes, 
demeurent aussi les plus grêles. 

Les têtractines, assez clairsemées, ne diffèrent des triactines que parla 
production d’uue actine supplémentaire, plongeant dans la cavité cloacale; 
cette actine gastrique est, d’ailleurs, courte (o millim. o 3 , par exemple), 
mince, comprimée et fortement courbée en crochet. 

Les diactines, enfin, assez nombreuses, sont remarquablement petites et 
ne déterminent par conséquent qu’une hispidation presque imperceptible. 
Leur taille ordinaire est de o millim. 095 sur o millim. oo 5 , mais j’en ai 
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vu une d'un tiers environ plus forte que les autres. Elles présentent d'habi- 
tude au bout proximal la courbure brusque signalée par Dendy. Il eu existe 
beaucoup de plus courtes encore, en même temps plus fines et plus réfrin- 
gentes. Mais les unes et les autres sont munies d’un fer de lance, lequel 
forme à peu près constamment un angle très prononcé sur la tige. A 
proportion, le fer de lance est même très développé. Sa longueur est 
encore plus considérable sur les spiculés grêles et il existe de toutes petites 
diactines où le tubercule basilaire du fer de lance occupe à peu près la lon- 
gueur du spiculé; le tubercule y est relativement gros et fait l’effet de re- 
présenter une actine avortée d’une triacline dont les deux autres actines se 
développent inégalement. 

Provenance. — île Booth-Wandel, 3 o mètres, ai décembre 1904. 

Grantia truncata nov. sp. 

Le spécimen unique, type de cette espèce, blanc dans l’alcool, a la forme 
d’un cylindre coudé à angle presque droit à 3 millimètres au-dessus de son 
point d’attache, puis dressé, simple, diminuant seulement un peu de 
calibre, progressivement, dans son tiers supérieur. Il atteint a 5 millimètres 
de hauteur et un peu plus de 2 millimètres de diamètre dans sa portion 
moyenne. Son orifice cloacal, complètement nu, est largement béant, sa 
marge se rétrécissant à peine. Vers le milieu du corps, les parois ont de 
0 millim. 6 h o millim. 7 d’épaisseur. La surface générale de l’Eponge 
paraît un peu rude, à peine hispide, les pointes des diactines ne la dépas- 
sant que de 0 millim. 06 à 0 millim. 08. De même, la cavité cloacale pré- 
sente une surface très faiblement hispide, car l’acline gastrique des tétrac- 
tines, qui s’en élève, ne mesure pas plus de 0 millim. o 5 à 0 millim. 06 de 
longueur. Les tubes rayonnants autour de cette cavité sont droits, simples, 
larges de o millim. 11 h o millim. i 3 ; ils contiennent des œufs en état de 
segmentation. Leur squelette est inarticulé, composé des actines radiales, 
à peu près aussi longues qu’eux , des tétractines et de la portion interne des 
diactines. 

Les spiculés sout : 

i° Des diactines h fer de lance, caractéristiques de l’espèce et remar- 
quables en ce que le fer de lance affecte plutôt la forme d’une massue 
obliquement entaillée et diversement fissurée à son extrémité. Longues de 
o millim. 4, épaisses de o millim. 0^5, elles sont un peu courbées et 
tournent leur massue dans la direction de l’orifice cloacal. J’ai observé par 
places dans la couche corticale des faisceaux de bâtonnets grêles, sans pou- 
voir décider si ce sont des spiculés; 

2 0 Des triactines superficielles. Tangent ielles, elles se disposent sur plu- 
sieurs rangs dans l’ectosome et limitent entre elles des pores inhalants 
étroits. Sagittales, elles tournent pour la plupart leur actine impaire, qui 
est plus longue et droite, dans le sens aboral. Leurs actines paires, légère- 


nient onduleuses, retroussent un jieu leur pointe vers l’oscule. L'épais- 
scnr de toutes ces aclines est ordinairement de o millim. oi 3 à la base; la 
longueur des aclines paires varie de o millim. îfi à n millim. 17; 

3 ° Des tétractines, h peu près de même force, mêlées de quelques Iriac- 
tiucs, à actine basale allongée, perpendiculaires à la surface de la cavité 
cloacale, et envoyant dans cette cavité leur actine gastrique qui est relative- 
ment courte et un peu plus mince (0 millim. 01) (pie l’aclinc basale 
(o millim. 01b) à son origine. 

Provenance . — lie Booth-Wandel , 8 avril kjo/i. Par /10 mètres de pro- 
fondeur. Sur une Algue. 

Leucandra hirsuta nov. sp. 

U11 seul spécimen, de petite taille, fixé sur lophon pluriconiis. Lagéni- 
forme, il ne mesure que 1 1 millimètres de hauteur et 3 millim. 5 de dia- 
mètre dans sa portion renllée. Par en bas, il s’amincit beaucoup jusqu’en 
son point d’attache. Une belle frange de soies longues et fines borde son 
orilice. De fortes diaclines, implantées obliquement dans la direction de cet 
orifice avec leur moitié distale recourbée vers le corps, couvrent sa surface 
générale d’une liispidatiou haute mais plutôt lâche. La coloration , légère- 
ment brunâtre, s’éclaircit au voisinage du col. Les parois du corps sont 
souples, charnues. Lue cavité axiale s’étend presque jusqu’en bas, avec un 
calibre assez régulier de 1 millimètre environ ; sa surface se montre criblée 
de trous très inégaux. 

Un ectosome mince, chargé de triactines tangent ielles, forme au corps 
une limite externe nette et continue. 

Le parenchyme est soutenu par un squelette articulé composé de triac- 
tines assez faibles, sagittales, h rayon impair tourné vers l’ectosome. La 
chair, d’aspect alvéolaire , forme un réseau de corbeilles de o millim. 1 de 
diamètre. 

Les spiculés sont : 

i° Des diaclines acérées, droites, longues (0 millim. 55 ), mais no dé- 
passant pas o millim. oo 3 d’épaisseur. Leur pointe distalc est presque tou- 
jours brisée; quand elle demeure entière, une petite protubérance annulaire 
s’observe à quelque distance de son extrémité. Ces diactines se localisent 
dans la frange cloacale; 

2 0 Des diaclines beaucoup plus robustes et de taille assez uniforme, 
longues de 0 millim. 88, épaisses de 0 millim. o 35 à o millim. oâ; droites 
dans leur moitié proximale, qui, graduellement ellilée, plonge dans le 
parenchyme, elles sont, au contraire, fortement courbées en faulx dans 
leur moitié exserte avec accentuation de la courbure dans leur dernier tiers; 
leur pointe libre, tantôt acérée et tantôt obtuse, est marquée, à quelque 
distance de son extrémité, d’un bourrelet mal accusé, mais qui permet encore 
de considérer ces spiculés comme terminés en fer de lance. Ces diactines 


